Exposición temporal 


Débora Arango 
y la denuncia social 1940 - 1958 


Museo de 
Arte Moderno 
de Medellín 


Inauguración de la PROGRAMA DE APERTURA: 

Sala D 

J. Mario Aristizábal Correa Miércoles 6 de julio de 2022 
Sala D 


11a.m. ao p.m. 
Entrada libre. Aporte voluntario 


Encuentro con mediadores 


2 p.m. 
Inscripción previa en elmamm.org 


Patrocina: 


Conconcreto 


Agradecimientos especiales: Cadena, Pintuco 


Museo de Arte Moderno de Medellin Carrera 44 + 19A - 100, 
Ciudad del Río T: (4) 4442622 / elmamm.org 


Débora Arango, Paternidad, 1928. Acuarela, 103 x 68 cm. Colección MAMM 


